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1. THIS DRAWING USED IN CONJUCTION WITH ASSEMBLY 
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PL 2.0 HV 
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PL 1 .8 DP 




1 PARALLEL 







[r ^2 WIPER 


B 1 
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4. PARTS IN COMMON WITH BOTH CHANNELS NUMBERED 31-99. 
CH A COMPONENTS NUMBERED 301-399. 

CH B COMPONENTS NUMBERED 401-499. 

3. CAPACITORS ARE IN MICROFARADS, 25V MIN, 20X. 

2. RESISTORS ARE IN OHMS, 1/3W, U. 

1. THIS DRAWING USED IN CONJUCTION WITH ASSEMBLY 

WP-0001 48-00 AND FABRICATION DRAWING PC-000148-00. 
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 



PARALLEL MODE: CH A AND CH B TERMINALS ARE 

CONNECTED TOGETHER FOR PASS THRU. 
BRIDGE MODE: CH A AND CH B TERMINALS ARE 

CONNECTED TOGETHER FOR PASS THRU. 
STEREO MODE: CH A AND CH B TERMINALS CONNECT 
ONLY TO INPUT. NOT THRU. 
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DIMENSIONS ARE IN INCHES. 
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SCHEMATIC DIAGRAM, DISPLAY BOARD, POWERLIGHT 
FOR PC-000153-00 REV A 
DOC NO. SH-0001 53-00 REV A 







7. LD101, LD201, LD102, LD202, HIGH-EFFICIENCY GREEN LED. 
6. LD103, LD203, LD104, LD204, HIGH-EFFICIENCY RED LED. 

5. PARTS IN COMMON TO BOTH CHANNELS NUMBERED 1-99. 
4. CH 2 COMPONENTS NUMBERED 201-299. 

3. CH 1 COMPONENTS NUMBERED 101-199. 

2. ALL RESISTORS VALUES ARE IN OHMS +/-5%, 1/4 W. 

1 . ALL CAPACITORS VALUES ARE IN MICROFARADS, 25V MIN. 
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
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THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY 
INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY 
OF QSC AUDIO PRODUCTS, THAT MAY NOT 
BE DISCLOSED, REPRODUCED OR USED 
WITHOUT EXPRESS WRITTEN CONSENT FROM 
QSC AUDIO PRODUCTS. 



SCHEMATIC DIAGRAM, AC FILTER, POWERLIGHT 
FOR PC-000155-00, REV B 
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POWERLIGHT 1 0OV AND 1 20V 
CONFIGURATIONS 



FUSE TABLE 



MODEL 


FUSE VALUE 


PL1.0 


20A 


PL1.4 


20A 


PL1.8 


25A 



2. ALL CAPACITOR VALUES ARE IN MICROFARADS, 1 25 VAC, +/-20%. 
1 . ALL RESISTOR VALUES ARE IN OHMS, 1/4 WATT, +/-5%. 

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
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